FELIKS Odrowąż LEWIECKI 


b. Oficer wojsk polskich za Ks. Warszawskiego, 


21 Stycznia 1863 w 77 r. życia zmarł w HKrolestwie Polskiem. 


Pozostała Rodzina zaprasza na 


Nabozenstwo Zalobne 


dnia 11% Lutego b. r. u XX. Franciszkanów o godzinie wpół do 10'% odbyć się mające. 


W Drukarni ,CZASU” w Krakowie. 


